BEACON 

PRODUCT INFORMATION 


1 

UPC 

■1 

BBaBBI 



CUBE 

(feet! 

WEIGHT 

PACKS 

Full Flavor 100's 

12200 20081 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 OZ. 

Full Flavor 85’s 

12300 20363 

2.0625 

0.8438 

3.376 

0.0034 

0,787 oz. 

Lights 100’s 

12300 2008? 

2.0625 

0.3438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

Lights 85’s 

12300 20084 

2.0625 

0.8438 

3.376 

0.0034 

0.787 oz. 

Ultra Lights 100's 

12200 20100 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

Ultra Lights 85’s 

12300 20097 

2.0025 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0,787 oz. 

Menthol FF 85's 

122Q0 20106 

2.0825 

Q.S438 

3.375 

0.0034 

0.787 OZ. 

Menthol Lights 85’s 

12300 20Q91 

2.0625 

0.3438 

3.375 

C.0C34 

0.787 oz. 

Non-Filter 85's 1 

12200 20103 

2.0625 

0.3438 

3.375 

Q.C034 

0.787 0Z. 

CARTONS 

Full Flavor 100's 

12200 20082 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

IQ.13 oz. 

Full Flavor 85's 

12200 20079 

10.0250 

1.7813 

3.4375 

0.028 

8.97 QZ. 

Lights 100's 

12200 20088 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 oz. 

Lights 35's 

12300 20085 

10.5250 

1,7813 

3,4375 


8.67 OZ. 

Ultra Lights 100's 

12200 20101 

10.6250 

1.7813 

4,0313 

3.C44 

10.13 oz. 

Ultra Lights 85's 

12200 20098 

10,6250 

1.7813 

3,4375 

j.036 

8.67 oz. 

Menthol Fr 85’s 

12200 20107 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.033 

3.67 OZ. 

Menthol Lights 85's 

12200 20092 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0,038 

8.67 oz. 

Non-Filter SB's 

12300 20104 

10.6250 

1.7813 

3,4375 

Q.038 

8.67 OZ. 

CA5E5-12M 

Full Flavor 100's 

12300 20083 

20.6625 

11.0625 

21.688 

2.255 

39.0 IbS. 

Full Flavor 85's 

12200 20080 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 lbs, 

Lights 100's 

12300 20089 

20.5625 

11.0925 

21.688 

2.447 

39.0 lbs 

Lights 85’s 

12200 20086 

17.625 

11.0625 

21.988 

2.447 

33.5 lbs. 

Ultra Lights 100’s 

12200 20102 

20.5825 

11.0825 

21.688 

2.55: 

39.0 lbs. 

Ultra Lights 85's 

12300 20099 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 lbs. 

Menthol Fr 85's 

122C020103 

17.825 

11.0825 

21.638 

2,447 

33.5 IDs. 

Menthol Lights 85's 

12200 20093 

17.625 11.0625 

21.880 

2.447 

33.5 lbs. 

Non-Filter 85's 

12200 20105 

17.8251 11.0625 

21.686 

2.441 

33.5 ibs. 
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